TOSHIBA E&E のまま 


東芝冷凍冷蔵庫家庭用 

取扱説明書 



この取扱説明書は再生紙を使用しています。 


























♦ このたびは東芝冷凍冷蔵庫をお買い上げいたださまして、まことにありびとうございました。 

♦この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理 
解してください。 

♦お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。 

♦保証書を必ずお受け取りください。 


低温触媒脱臭 

冷気の通路に八ニカム抗菌加工を施した低 
温触媒を配置。 

庫内の臭気を脱臭し、クリーンに保ちます。 


ひ5けポンッ！ 

♦ 冷蔵室扉ま八ン W レを軽く引くまたは押す 
だけで、扉び開きます。 （7 ページ参照） 


静音 • 節電運乾 

ツイン冷却器とインノ く一夕一圧縮機で庫内 
温度の変化に応じて、冷却器用フアンと圧 
縮機の回転数を制御しています。 



操作パネル 


自動製氷機 


エアーカーテン 


ダブルー気 
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庫内の温度や温度調節位置びひと目でわか 
ります。 （1] ぺージ参照） 


ち< じ 


安全上のごミ主意…< 


安 

全 

の 



た 

め 


運転か5食品を入れるまで . 7 

据えつけかた . 8〜日 ^ 

操作パネルと温度調節…10〜17 坦 

こんな機能びあります . 18 良 J 

食品の貯蔵場所 . 1日 


♦給水タンクに水を入れセツトするだけで 
自動的に氷をつくります。 （24 ページ参照) 
• 給水タンクや給水経路びお手入れでさる 
機構になりました。 

♦清潔にお使いいただくために、週に一度 
はお手入れしてください。 


冷蔵室の天井に設けた吹出し□から冷気を 
吹出すので、扉を閉めているとさは庫内の 
温度ムラを防ぎ、扉を開けても]日秒間は冷 
気を吹出し、庫内の冷気漏れを防ざます。 


一気冷凍•一気製氷の2つの機能び付さ、フリ 
ージングや製氷時間を短縮します。 

卜気冷凍……23ぺージ参照） 

卜気製氷 ...... 25ぺージ参照） 



冷蔵室 . 

. 20〜21 


smm . 

. 22 

使 

冷凍胃 . 

. 23 

い 

か 

アイスルーム迫動製氷機) 一 SA 〜28 

た 

このようなときには伯動製氷機)…29 



付属品の取りはずしかた -30-31 § 


お手入れ . 32〜33 れ 


お調べ<ださい 
こんなとさには 

便利メモ . 

仕様 . 


•34 〜36 

. 37 

. 38 

. 39 


サァ 

保証とアフターヴービス . 40 占ぶ 

ス I 
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安全上のご注意 


•ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよく 
お読みのうえ正しくお使いください。 

•ここに示した注意事項は、ち全に関する重大な内容 
を記載していますので、必ず守ってください。 

• 表示と意味は次のようになっていまず。 


A 巧な片 誤った取扱いをすると人が死 t する、また 
胃113は重傷を負う可能性びあることを示します。 


A 汪局 


誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可 
能性、または物的損害のみび発生する可能 
性のあることを示します。 


* 物的損害とは、 家屋. 家財にかかわる拡大損害を示しまず。 

* 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けび•やけど•感 
電などをさしまず。 


図記号の例 


S) は、禁止（してはいけない）を示します。 

^具体的な禁止内容は、 S) の中や近くに絵や夕章で示します。 
分解窺卜左図の場合は「分解禁止」を示しまず。_ 

C •は、強制（必ずする）を示します。 

具体的な強制内到ま、•の中や近くに絵や夕章で示します。 
羅ミ' 左図の場合は「電源プラグをコンセントか 5 巧 <」を示しまず。 

A A は、注意を示します。 

具体的な注意内容は、 A の中や近くに絵や夕章で示します。 
感電を音左図の場合は「感電注意」を示します。 


引乂しやすいらのは入れない 

エー テル.ベンジン.アル コー ル. 
薬品- LP ガスなどは爆発し、事故 
の原因になります。 ‘ 


A 警告 



0 

貯蔵禁止 


お手入れのときは、電源プラグを抜く 

感電やけびの原因になります。手びめれて 
いるとさは、よくふいてから電源プラグ 
を抜を差ししてください。 


を 


プラグを抜く 


扉にぶ5さびったり、秉った 
りしない 

倒れたり、扉びはずれたり、手をは 
さんだりして、けびをする原因にな 
0ます。 


なな 

叫 - cii-i 臀 ^ 

m 〇 


分解•改造•修理をしない 

乂災•感電-けびの原因になります。 

修理はお買いあげの販売店にご連絡ください。 



電源は交流10 0V で、定格1己上 
のコンセントを単独で使用する 

延長コードの使用、タコ足配線は火災-感電の 
原因になります。 


〇 


医薬品や学術試料は入れない 

家庭用;令蔵庫では、温度管理の 
厳しいものは保存でさません。 


分解禁止 


m 



1日日 V.1 日 AL 化 


0 

貯蔵禁止 


電源プラグはコードが下向きになるよ 
うに差し込む 

コードに無理びかかったりして、火災-感電の 
原因になります。 


湯気のかかる所や、水のかか 
る所へは据えつけない 

火災•感電の原因になります。 J 


〇 



水気禁止 


本体や庫内に水をかけない 

電気絶縁び低下し、火災•感電の原因になります。 



異常時や故障のとさは、電源プラグを 
抜き運転を停止する 

火災•感電-けびの原因になります。 

修理はお買いあげの販売店にご連絡ください。 


を 


プラグを抜く 


長期間使用しないときは、電源プ 
ラグを抜く on 

絶縁劣化による漏電火災の 
原因になります。 、，，ぶ 

'回’ 

- U 

異臭びしたり変色した食品は食べない 

食中毒や病気の原因になります。 




プラグを抜く 


0 


水かけ禁止 


腐敗食品食べない 


つづぐ… 


可燃性 スプレーを 近くで使わない 

弓 I 火して火災の原因になります。 


满 （ S ) 


傷んだコードや電源プラグ-コンセント 
の差し込みびゆるいときは使用しない 

火災-感電の原因になります。 


電源プラグのほこりは定期的に取る 

絶縁不良になり、火災の原因になります。 


〇 

プフクをふ、 


上に水など液体の入った容器や物を置か 
ない 

こぼれた水などで電気絶縁び悪くなり、火災•感電 
の原因になります。また、落下しけびをする原因 
になります。 


廃棄姆分するときは、扉パ A 
ッ夺ンをはずす Jt 

幼児び開じ込められ事故の原因に D ' 
なります。 ^ 


0 



〇 


電源プラグや電源コードを傷つけたり、 

冷蔵庫の背面で巧しつけない 

束ねたり、折り曲げたり、重いちのを載 

せたり、冷蔵庫の背面で押しつけたりす (\) 

ると、火災-感電の原因になります。 

禁止 


庫内'打を交換するときは、電源プラグを抜く 

抜かずに行なうと感電の原因になります。 


を 


使用禁止 


Q 

使用禁止 


プラグを抜く 


電源プラグを抜くときは、プラグを持って抜く 

コードを持って抜くと、破損し、火災- 
感電の原因になります。 




フグをちつし—抜く 


庫内'打は指定の定格のらのを使用する 

指定外のちのを使ラと乂災の原因になりま 
す。 


〇 


指定の定格使ラ 


電源プラグは根元まで確実に差込む 

差し込みび不完全ですと、感電や発熱による 
火災の原因になります。 


〇 


根元まで差込む 



パッキンはずす 

湿気のをい所や、水気のある所で使う 
ときは、アース（接地）および漏電ブ 
レーカーを 取り付ける 

取り付けないと、漏電したときに火災•感 ■ 

の原因になります。 


地震などによる冷蔵庫の転 
倒防止の処 f 置をする 

振動により転倒し、けびをする 
原因になります。 


ガス漏れびあったときは、冷蔵庫や 
電源プラグに触れず換気する 

弓 I 火爆発し火災•けび•やけどの。广をつ 
原因になります。 


自動製氷機の製氷部分（アイスルー 
ムの上部）には手を触れない 

製氷皿び回転したとさ、けびをする原因 
になります。 


〇 


転倒防止する 


〇 

換気する 


0 

接触禁止 


{女全上のご注意 


安全のため 
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安全上のご注意…つづを 


A 汪忌 


床び丈夫で水平な所に据えつける 

不安定な所は転倒してけびを 


する原因になります。 


1 — — 




食品は棚より前に出さない 

ビン類などび引つ掛かつて落下し、 
けびをする原因になります。 



0 


水平に据えつける 


禁止 


冷凍室の食品や容器（金属製）には、 


めれた手で触れない 

低温のため凍傷の原因になります。 



(§) 

めれ手禁止 


運搬するとさは、前面下部と、背面 
上部の運搬用取っ手を持つ 

取っ手を持たないと、手びすべ 
つてけびをする原因になります。 




取っ手を持つ 


ダブルボトルポケットの前列には、 
底まで入5ないボトル類は入れな U 

ビール大ビンなどを無理に入れる 一 

と、扉開閉時に落下し、けびをす 
る原因になります。 



0 

禁止 


自動扉は背中などで巧して開^ 
けない 

背中などで押したりすると、扉に 公‘ 

背中などを押され、けびをする原 
因になります。 y 



0 

禁止 


冷蔵庫底面には手や足を入れない 


鉄板などで、けびをする原因に 
なります。 



(S) 

接触禁止 


引き出し扉を閉めるときは、八ンドルを 
持って閉める 

扉の上面を持つと、指をはさんでけびをする原因 
になります。 

八ンドルを押す 



冷凍皇こビン類を入れない 

中身び凍って割れ、けびをする原因になります。 


0 

貯蔵禁止 


幼巧などび自動扉でいたず!5するとさ 
は自動扉オフにずる 

自動で開いた扉で、けびをする原因 
になります。 



自動扉オフにする 


傷付きやすい巧の上では、冷 :之， 
蔵庫下部の夺ャスター（車輪） 

は使用しない 

床に傷をつける原因となります。移動 
するとさは保護用の板などを敷いてく 
ださい。 



0 

使用禁止 


2つ!; Lb の扉を開けるときや、他の人が 
冷蔵庫に触れているときは、扉で指を 
はさまないか確認する 

扉と扉のすさ間に指をはさみ、けびをする原因 
になります。 


〇 

強制 
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運転から食品を入れるまで 


冷蔵庫を運転させる 


最初はプラスチックのにおいびしますび、冷えると消えます。 


庫内をふさ 



プラグを単独のコンセ 
ントに入れ 



5食品を入れる 



E 


扉を開ける 


冷蔵室の扉は八ンドルを軽く「押す」または「引く」だけで、冷蔵庫本体のピンび扉を押して軽く開さます。 
このとさピンび動作する「ポコン」という音びします。 


巧して開ける 


引いて開ける 




お知5せ 

扉を閉めた後、すぐに開けようと 
すると開けに<いとさびありま 
す。 （36 ページ参照） 


食品を入れる 



包む 



熱いわのは庫内の温度び上び乾燥やにおい移りを防 
ります。 ざます。 


ずさ間をあける 


/口^ gK 

詰めすざると冷気の循 
環び悪くなります。 


棚の手前に 



水分の多い食品を奥に置 
くと凍ることびあります。 


庫内温度の計り方 



冷蔵庫は、 」 IS に基づいて厳重な品質管理の下で生産していますび、庫内の温度は冷蔵庫の 
据付状態や外気温、使用条件などにより変化します。しかし、中の食品は8割前後び水分で 
あるため、比熱び大さく、その温度は空気のよラに大さく変化はしません。従って、一般の 
空気温度を計る温度計は変化の少ない食品温度の測定びでさません。そこで、空気温度の影 
響を受けにくく、食品に近い温度を示す冷蔵庫用温度計を発売しています。ご購入の際はお 
買い上げの販売店にご相談ください。 

なお、一般のアルコール温度計で冷蔵室内の食品相当温度を計る場合は、冷蔵室中段の棚の 
中央に約1日日 ml の水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に 
近い温度び得られます。 


安全のため 


ご使用前に {女全上のごま意/運転か5食品を入れるまで 
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据えつけかた 


1場所の選びかた 


• 熱気-直射日光の当た5なし、所に置く 

冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防 
をます。 

• 周囲にすさ間をあける 

すさ間び少ないと冷却力び低下し、製氷時 
間び長くなったり電気代のムダになります。 
♦冷蔵庫び壁などに触れ、振動音びするとさ 
や、壁材などび変色するとさは、少し離し 
てください。 

♦ 冷蔵庫の据えつけ状態により、電話機•イ 
ンターホン-ラジオ-テレビなどに雑音び 
入ったり、映像び乱れたりすることびあり 
ます。このよラなとさは、冷蔵庫からでさ 
るだけ離してください。 



2 アースの しかた 


次の場所で使ラとさは、アース（接地）および漏電ブレ 
一力一を取り付けてください。 

♦地下室など湿気の多い所 

♦±間*洗い場の床など水気のある所 

♦ その他湿気の多い所や水気のある所 

そのほかの所でち万一の感電事故防止のために、アース 

(接地）することをおすすめします。 

アース（接地）および漏電ブレーカーの取付工事（有料) 
は、お買い上げの販売店にご相談ください。 


接続してはいけない所 

水道管やガス管（爆発や弓 I 火の危険びあります。) 
電話線や避雷針のアース（落雷のとさ危険です。) 
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コンセントにアース端子がある場台 

アース線（付属していません）を使い、背面下部の 
アース線取付用ねじに接続してください。 



(銅線直径1.目 mm ) 


アース端子がない場台 

お買い上げの販売店に依頼し、 D 種接地工事（有料) 
をしてください。 


3 冷蔵庫を固定ずる 


>調整足を回して冷蔵庫を安定させてください。 

>床びじゅうたん•畳-フ□ーリング-塩化ビニール製の場合、冷蔵庫 
底面の熱により変色することびありますので丈夫な板を敷いてくださ 
し、。 



>扉下びりび生じた場合、調整足を回して扉の平行度を調整してください。 
例えば扉び左下びりの時は、ち側の調整足を矢印方向に回してください。 
なお、据えつけ後食品を入れてから扉下びりび生ずることびありますの 
で、据えつけてから4〜已曰後に再度、扉の平行度を調整してください。 



• 万一の地震にそなえて 

輯倒を防ぐため、背面のリヤ八ンガーに鎖やベルト（別売品：部品コード 
900070 30) などを通し、丈夫な壁やホ主に固定してください。 

転倒防止べルトはお買い上げの販売店にご相談ください。 I 


而 ' 



リヤ八ン ガー 


転倒防止 

ベルト 

(別売） 


運搬ずるとを•乾居のとをには 

1庫内の食品を取り出し、自動製氷機の氷を捨てる。に8ぺージ参照） 

2電源プラグを抜く。 

3前面グリルをはずし、2人 m 上で運搬ずる。 

前後の移動は、冷蔵庫を少し後方に傾けてください。 

移動用車輪び付いています。 

•冷蔵庫を移動-運搬ずるときは、通路に保護シートなどを敷いてか5 
行ってください。冷蔵庫内部の蒸発皿（外部か5見えません）に水が 
残っていると、移動-運搬時に水が巧面にこぼれることがありまず。 



転居のとさ 

•横積みしないでください。（圧縮機の故障の原因） 
•日日/ 60 HZ 共用です。（周波数の切換えは不要） 


ご使用：！刖に 据えつけかた 
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操作ゾくネルと温度調節 


操作ノ巧、ルの各部のなまえ 


•操作パネルには目の不自由な方々にボタンの位置が分かるように、押し 
ボタンの下に種類の違う刻印をしてありまず。 

身近な健常者の方々び取扱説明書の内容を説明してあげてください。 
♦操作ボタンはアラーム音び鳴るまで確実に押してください。 

•操作ボタンの操作を約]日秒間中断すると、自動的に設定モードび解除さ 
れ、通常表示に戻ります。 



選択ボタン- L _ 

(メニュー）ボタンで選んだ項目 

の設定を変更するときに使います。 決定/解除ボタン 

(選択）ボタンで設定した内容の 
決定や解除をするときに使います。 


一気を凍/製氷ボタン 

一気冷凍や一気製氷するとさ 
に使います。 

-一気冷凍に3ページ参照) 
-一気製氷に日ぺージ参照) 




_ 



乂ニュー 選が 決定/解除一気冷凍/製氷 

(く - P -1— J - P -^ 

I II 101 來 


刻印 


基本的なボタン操作方法 . 

•「ボタン□ック」表示が点!打しているときは、13ぺージの手順で「ボタン□ック」を解除後、 m 下の操作をしてください。 


約1秒な呈^ボタンを巧 
す。（アラームが鳴る） 

再び、な三13ボタンを巧 
し、設定する項目を選ぶ i。 



2 (SE) ボタンを押して項目 
の設定内容を選びます。 



を夫定/解除) ボタンで設定 
び完了します。 



メニュー項目は前回設定した項目 (選択）定/解除） の2つのボタンは （メニュ~) ボタンを押さずに、直接操 

の点滅表示から始まります。 作してち動作しません。 

※メニューボタンの表 TJX 順序 


蔵室 [■ ぶ凍室王 I モ-ド切替 



冷凍室庫内温度表示 

(12 ページ参照） 

冷凍室温度調節表示 

(12 ぺージ参照） 


モード切替 表示 

ボタン□ック 
自動扉オフ 
製氷オフ 
節電中 
表示オフ 


(13 ぺージ参照) 
(17 ぺージ参照) 
(1 己ぺージ参照) 
(1 目ぺージ参照) 
(14 ぺージ参照) 


庫内温度表のについて 


>霜取り中および霜取り終了後は、庫内の温度び上昇し、一時的に表示溫度び高くなりますび、冷却運転と共に徐々に元の温度に戻ります。 
>夏場など周囲温度び高いとさに、冷えてない食品を多量に入れたり、扉の開閉などにより、庫内の温度び上昇し、食品の温度 
より高い数値を温度表示することびあります。このよラな場合、温度調節を「強」側にし、扉の開閉をひかえてください。 

>庫内温度表示は JIS (日本工業規格）で定められた庫内の測定場所に対する食品相当の目安の温度を表示しています。 

(庫内の空気温度とは異なります。）従いまして、食品の貯蔵場所によっては表示温度とは多少異なります。 


お使いはじめ 

据えつけ時など庫内が冷えていないときには、温度表示は 「 H 」 を表示しまず。 

•庫内び9む iiTF になると、数字による温度表示に変わります。 「 H 」 表示から数字 
による温度表示に変わるまで約3〜4時間かかります。（周囲温度2己む、食品を 
入れずに扉を開閉しないとさの目安です。）なお、夏場など周囲温度び高いとさ 
や、冷えていない食品を多量に入れると、半日じ(上かかることびあります。 


Hcil He； 


* 「操作パネルの各部のなまえ」および「表示パネルの各部のなまえ」で記載している表示パネルの内容は、 
説明用として全ての内容を表示しています。実際にお使いになるとさの表示とは異なります。 


表示ノた ig レの各部のなまえ 


ご使用前に 操作パネルと温度調節 


お知!5せ 


•冷蔵庫に異常び発生したとさには、メニュー項目び全て同時に点滅しますので、お買い上げの販売店に 
ご連絡ください。（くわしくは3已ぺージ参照） 
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操作パネルと温度調節 •••つづき 


温度調節のしかた 



冷蔵室、冷凍室は庫内の温度を弱〜強まで5段階に設定ずることができまず。 
•普段は「強」と「弱」の中央の位置で。なお、強く冷やしたいときは「強」 
側へ。冷えすざるとさは「弱」側へ。 

•操作ボタンの操作を約]日秒間中断すると、自動的に設定モードび解除され、 
通常表示に戻ります。 

♦「ボタン□ック」表示が点なしているときは、13ページの手順で「ボタン□ッ 
ク」を解除後、 W 下の操作をしてください。 



责袋) 

約1狮す 


約1秒 (メニユ ー) ボタンを押ず。（アラーム 
が鳴る）再び、ボタンを押し、 


冷蔵室 


または 


冷凍室 


を選ぶ。 




弱 


— I — /— ム 




溜の ボタンで翻宴調節ずる。 

選択ボタンを押すと湿度調節表示び移動します。 




決定/解除 

% 0 


溫度調節をお好みの位置にして 
解原）ボタンを押ず。 


•温度調節を「弱」または、「強」位置にずると、表示は「弱」また 
は、「強」の文字表示だけになりまず。 

•「強」位置にセツトしたとさだけアラームはチピピッと鳴ります。 


冷蔵室を「強」に 
セツトしたとさの 
表示例 



i 

1 

^ 強 

いじ 



温度調節位置と庫内温度 

♦表の温度は、周囲温度30む、食品を入れずに扉を閉め温度び安定したとさに測定した値です。 
♦チルドルームと野菜室の庫内温度は、冷蔵室の温度調節位置を変えると、共に変化します。 


強 


-も 



温度調節位置 

弱 

通常（強と弱の中央) 

強 

冷蔵室 

中央位置より3〜4む 
局くなります。 

約]〜2む 

中央位置より]〜2む 
低くなります。 

冷凍室 

中央位置より2〜3む 
高< なります。 

約一18で〜一2日で 

中央位置より2〜3む 
低くなります。 


通常 

(強と弱の中央） 


蔵室 



>冷蔵室の庫内温度が crciu 下になると、 
冷蔵室の温度表示は 「 U を表示しまず。 
このようなときには、温度調節を「弱」 
側にしてください。 
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(ボタン操作を約]日秒間中断すると、自動的に設定モードび解除され、通常表示に戻ります。) 


モード切替 


つづ< 



※モード切替の表示順序 

製節表 
>電一元 


自 

動 


ボ 

、ソ オ 


クフ 


フ 


中 


才 

フ 


ボタン□ックのしかた 


お知!5せ 

♦2 つ上のモード解除は同時 
にでさません。モード解除 
は1つずつ行って < ださい。 


お子様などび誤ってボタンを操作しても、動作しないように巧しボタンび□ックできます。 

ボタン□ック中にいずれかのボタンを巧ずと、ボタン□ック表示が点滅してボタンが□ックされていることをお知5せしまず。 





モード切替 


ボタン□ツク 




約 1 秒 け ニュ与 ボタンを押ず。（アラーム 
が鳴る）再び、 (7=^ ボタンを押し、 

I を選ぶ。 

I と前回設定した項目表示び点滅します。 


モード切替 


モード切替 


clig ) ボタンで「ボタン□ック」を選ぶ。 

fcg 批剧 と「ボタン□ック」び点滅表示します。 


獻定潔除)ボタンを巧す。 


「ボタン□ック」表示び点滅から点灯表示に変わり、 
ボタンび□ックされます。 


ボタン□ックを解除する 




モード切替 




約1秒 (メニュ -) ボタンを押ず。 

ヴラームが鳴る） 

脚剧 と「ボタン□ック」表示び点滅します。 

な是 711) ボタンを巧す。 

アラーム音びピチチッと鳴り □ ックび解除されます。 

なお、 タニ A ボタンの次に 读^ミ嗦 )ボタン似外 
を巧してしまったときは、再度 ユ^ ボタンを押 
して獻定/解嗦ボタンを巧してください。 


ご使用前に 操作パネルと温度調節 


13 































































































































































































































操作パネルと温度調節 •••つづき 


モード切替 


表示オフ（操作パネルの表示文字を消す ）のしけた . 

•「ボタン□ック」表示が点打しているときは、13ぺージの手順で「ボタン□ック」を解除後、 W 下の操作をしてくださし、。 

メニユ 





モード切替 


自動扉オフ 



t - 


モー ド切替|| 

お 

\ 1 / 

表示オフ J 


[ 7 1 \ J 




約1秒巧す 

遇的 




約10秒後の表示 


約1秒(メニユづボタンを押ず。（アラーム 
が鳴る）再び、 (メニユ~) ボタンを巧し、 
阁を選ぶ。 

と前回設定した項目び点滅します。 


モー ド切替 


dig ) ボタンで「表示オフ」を選ぶ。 

と「表示オフ」び点滅表示します。 


モー ド切替 


巧定/解除) ボタンを巧す。 

ボタン操作後約]日秒間は、「表示オフ」び点滅 
しています。 


「表示オフ」び約]日秒間点滅した後、メニュー項目 
と「表示オフ」び表示されます。 

なお、一気冷凍•一気製氷び設定されているとさ 
は、その項目び表示されます。 


表示オフを解除する 





約1秒押す 



約1秒 C メニユ ー) ボタンを押ず。(アラームが 
再び、 C メニュー）ボタンを巧し、 


鳴る） 


モード切替 


を選ぶ C 


^assjM 「表示オフ」及び前回設定した項目 
び点滅します。 


が)ボタンで「表示オフ」を選ぶ。 


モー ド切替 


と「表示オフ」のみび点滅表示します。 



巧定/解除) ボタンを巧す。 

r 表示オフ」表示び消え、「表示オフ」び解除され 
ます。 


(ボタン操作を約]日秒間中断すると、自動的に設定モードび解除され、通常表示に戻ります。) 



※モード切替の表示順序 
ボ自製節表 


クフ 


フ 


フ 


お知!5せ 

♦2 つ上のモード解除は同時 
にできません。モード解除 

製氷オフ（製か中止）のしかた . 

•「ボタン□ック」表示が点なしているときは、13ページの手順で「ボタン□ック」を解除後、操作してください。 

メ ニ ュ—— 約1秒 (2=^ ボタンを押ず。（アラーム 

が鳴る）再び、 夕吉立^ ボタンを押し、 

I を選ぶ。 

I と前回設定した項目表示び点滅します。 

dD ボタンで「製氷オフ」を選ぶ。 
fcg 脚剧 と「製氷オフ」び点滅表示します。 





約1秒巧す 


モード切替 


モー ド切替 





巧定/解除) ボタンを巧す。 

r 製氷オフ」表示び点滅から点灯表示に変わり、自 
動製氷機び停止します。 


製氷オフを解除する（製氷を開始する） 






A S L 


モード切替 


巧才， 


フ 


約1秒押す 


漂肤 


約1秒 (メニユ ー) ボタンを押ず。(アラームが 
鳴る）再び、 (メニユ ー) ボタンを押し、 
を選ぶ。 

I と前回設定した項目表示び点滅します。 


モード切替 


モー ド切替 



dl をボタンで「製氷オフ」を選ぶ。 

I と「製氷オフ」び点滅表示します。 


モー ド切替 



モー ド切替 



满定 / fi 撇) ボタンを巧す。 

「製氷オフ」表示び消え製氷を開始します。 


ご使用前に 操作パネルと温度調節 
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操作パネルと温度調節 •••つづき 


XA_I_ 乙ん 




約1秒押す 


約1秒 タニュ与 ボタンを押ず。（アラーム 
が鳴る。）再び、 夕云立^ ボタンを押し、 

I を選ぶ。 

I と前回設定した項目表示び点滅します。 


モード切替 


モー ド切替 



dD ボタンで「節電中」を選ぶ。 

と「節電中」び点滅表示します。 


モー ド切替 


決定/解除 



殊定/解檢 ボタンを巧す。 

r 節電中」表示び消え通常運転に戻ります。 



お知!5せ 

♦節電中（節電運転）設定中に扉の開閉数び多いときや、一気冷凍•一気製氷のいずれかを設定すると、自動 
的に節電運転は解除され、通常運転に戻ります。 



モード切替 


節電中（節電運転）のしかた 


>節電中（節電運輯）を設定ずると、圧縮機が低速運輯ずるとともに、霜とり制御などを効率的に行いまず。 

庫内の食品収納量び少ないときや、扉開閉の少ない外出時などに設定してください。 

なお、一気;令凍-一気製氷のいずれかを設定中は節電運転は設定でさません。 

>1■ボタン□ック」表示が点！打しているときは、13ぺージの手順で「ボタン□ック」を解除後、 m 下の操作をしてください。 




/ / I い 
自動扉オフ 


メニユ 



約1秒押す 


約1秒 (メニュ马 ボタンを押ず。（アラーム 
が鳴る）再び、 (メニユ~) ボタンを押し、 

I を選ぶ。 

I と前回設定した項目表示び点滅します。 


モード切替 


モー ド切替 


屍 


丄 


モード切替 


/ I \ 

心 



モード切替 


節電中 


漂肤 




(1^ ボタンで「節電中」を選ぶ。 

と「節電中」び点滅表示します。 


モー ド切替 


巧定/解喷 ボタンを巧す。 

「節電中」び点滅から点灯表示に変わり、節電運転 
に変わります。 


節電運転を解除する 





(ボタン操作を約]日秒間中断すると、自動的に設定モードび解除され、通常表示に戻ります。) 


※モード切替の表示順序 



自 

動 


ボ 
夕 

^今扉今 

ッオ 
クフ 


製 

A •一 

呂 D 

表 

か 


>示 

才圓 

f ■ 

，才 

フ 

中 

フ 


にュー 


選択 決定/解除 -気織/製水 



][ 


][ 


1亡 
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III 




お知!5せ 

♦ 2 つ1；!上のモード解除は同時 
にでさません。モード解除 
は1つずつ行って < ださい。 


自動扉オフ（手動式）のしかた 

•「ボタン□ック」表示が点なしているときは、13ぺージの手順で「ボタン□ック」を解除後、 m 下の操作をしてくださし、。 

メニュ 




房 




モード切替 


/ / I \ \ 
自動扉オフ 


約1秒巧す 

港的 


約1秒 C メニユ ー) ボタンを押ず。（アラーム 
が鳴る）再び、这 SB ボタンを押し、 
細陸 i を選ぶ。 

ts 出個 と前回設定した項目表示び点滅します。 



獲お)ボタンで「自動扉オフ」を選ぶ。 

と「自動扉オフ」び点滅表示します。 


も! 


モード切替 


自動扉オフ 


決定/解除 



が定/解除) ボタンを巧す。 

「自動扉オフ」表示び点滅から点な表示に変わり、 
扉び手動式に変わります。 


自動扉オフを解除する（自動扉にもどす） 





モード切替 


/ I \ \ 

酒 I in 目クス 
製かオフ 
/ / I \ \ 



約 1 秒 タニユ与 ボタンを押ず。（アラーム 
が鳴る）再び、を SB ボタンを押し、 
を選ぶ。 

と前回設定した項目表示び点滅します。 


モード切替 


モード切替 



撰が 



獲 g ) ボタンで「自動扉オフ」を選ぶ。 
EHSS ® と 「自動扉オフ」 び点滅表示します。 


お 


モー ド切替 


決定/解除 



が定/解龄 ボタンを巧す。 

「自動扉オフ」表示び消え自動扉にちどります。 


ご使用前に 操作パネルと温度調節 
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こんな機能びあります 

低温触媒脱臭 

冷気の通翻こ A ニカム巧菌加工を施した低温触媒を配置。 

庫内の臭気を脱臭し、クリーンに保ちまず。 


ドアアラーム 扉の閉め忘れ防止のためにドアアラームを取り付けました。 


扉の開放時間 

アラーム音 

1分後〜2分後 

] 分毎に アラームび 已回鳴ります。 

3分後降 

連続で鳴り続けます。 


♦冷蔵室-アイスルーム*冷凍室（下）のいずれかの扉び開いていると、上表のようにアラームび鳴ります。 

(冷凍室（上）と野菜室は鳴りません。） 

♦ アラーム音は扉を閉めると止まります。 

♦扉の開きかたび少ないときは鳴りません。（食品の袋などび、はさまったときなど） 

♦すべての扉を閉めても、アラームび止まらないとさは、お買い上げの販売店にご連絡ください。なお、 
この鳴り続いているアラームは、電源プラグを抜さ、再び差し込むと3分後降は鳴りません。 


自動霜取りについて この冷蔵庫は自動霜取り方式でずので、霜取りの手間は不要でず。 

内蔵された冷却器（外部から見えません）に付いた霜は、ヒーターやファンの風で自動的に霜取りされます。 
また、霜取りでとけた水は、背面の蒸発皿にたまり、自動的に蒸発します。 

JIS (日本工業規格）では、霜取り時の冷凍負荷温度（食品温度）の上昇は己む(下と規定されています。 
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食品の貯蔵場所 


•温度表示は周囲温度30で、食品を入れずに扉を 
閉め温度び安定したとさに測定した値です。 


解—こ^两等 

俗;也 


謂 


MM 

_ ■■ - • — 



冷蔵室（庫内） 約1〜2で^ 


調理済み食品*冷蔵小物*調味料など。 


を蔵室（ドアポケット）約3〜4だ 


調味料 • ビン詰め素材•卵 • チューブ入り 
の調味料’牛乳 • ビール’ジュースなど。 


チルドルーム 


約〇〜2で. 


肉•魚 • 加工食品 • 発酵び進みやすい食品など。 


フルーツケース 
野菜室 


野菜-果物-ビン類など C 


約3〜が 
約3〜4で, 


アイ; Ub - ム（自動製氷機) 


自動的に氷びできます。 
に4ページ参照） 


を凍室（上）約一18〜 一20 で 


食品の貯蔵期間 

貯蔵する前の鮮度や冷蔵庫の使用 
状態、フリージング方法などによ 
り貯蔵期間は異なりますので、あ 
くまで目安としてご覧ください。 


冷凍室（下）約-18〜 -20 で 


冷凍食品*アイスクリームなど。 


貯蔵場所 

食 品 

財蔵期間 

冷蔵室 

たまご 

3已曰 

かまぼこ、ち<わ、八ム、ソーセージ 

7曰 

冷蔵室のチルドルーム 

かまぼこ、ちくわなどの加工食品 

8曰 

ヨーグルトなどの乳製品 

7 日1 



バナナの皮をむいて 

] 力月 i 

冷凍室 

ほうれん草をゆでて、みかんを砂糖漬けにして、 

鶏肉、牛肉スライス、牛肉ステーキ 

3力月 


にんじんをゆでて 

4力月! 


みかん、いちご 

己が 

野菜室 

レタス、ほうれん草、ねざ、ぶどう 

7日 


りんご、キウイ 

1401 


使いかた 


こんな機能がありまず•食品の貯蔵場所 
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冷蔵室 (鮮蔵室) 


15分上開けていると、自動的 
に消えます。 


このピンで扉を押して開けてい 
ます。 


自在棚 


食品の大ささに合わせ、上段と 
下段の自在棚は取り付け位置を 
調節することびでさます。 


3アクション棚 


手前を持ち上げて押し込むと、 
ビール樽などび入ります。 



さらに奥に立てるとスイカな 
どび入ります。 




自在ドアポケット（大）（ル）共 
に上段側は3段階に高さび調節 
でさます。 

また、下段側ち共に2段階の 
調節びでさます。 





スライド式チューブスタンドに 
はチューブ入りの調味料び入り、 
ビン類の横倒れを防ぎます。 


チルドケース 


高さ調節による食品収納例 




>自在ドアポケットの取り付け-取りはずしかたは、 3] ペー 
ジをご覧ください。 

>細長いビン類など特に不安定な物は入れないでください。 
扉の開閉で落下することびあります。 


自在ドアポケット（大）には、卵ケー 
スび計1個付いています。この卵ケース 
を裏返すとル物入れとして使えます。 
卵の S サイズはノ くックごとノ」ゾ物入れの状 
態で入れることをおすすめします。 


謙 



自在棚の高さを変える 


自在棚を取り出ず 


自在棚を持ち上げな 
びら引さ出し 


P 自在棚裏面のツメを棚 
支えの溝からはずし 


Q さらに引き出し、斜め 
^ 下に取り出す。 


，庫内両側面の 
>棚支えの位置を変える 


棚支えの中央部を持ち、 
上に回転させてはずす。 


2棚支えの奥側のツメを先に角穴に入れ、次に手前側 
のツメを角穴に入れ、下に回転させて取り付ける。 








棚を取り付ける 


取りはずしかたの逆の要領 
で自在棚を取り付ける。 



お知!5せ 

♦自在棚の取り付け高さを調節 
するときは、食品を他の棚に 
移し左ちの棚支えを同じ高さ 
に調節してください。 


20 


21 
















野菜室 (鮮蔵野菜室) 



♦容器の変形や割れを防ぐため、荷重 
は] 6 kg まで。 


お知!5せ 

♦野菜から出た水分や水などび容器の底にたまることびあります。水びたまったたときは乾いた布で;3ぶ取ってください。 
♦フルーツケースを取りはずしたままでご使用になりますと、食品び乾燥しやすくなります。 

必ずフ j レーツケースを取り付けてください。 

♦野菜の量や種類によっては、野菜容器に露び付くことびあります。露び付いたときは乾いた布で而き取ってください。 

お願い 

♦野菜容器に入れる食品は、フルーツケース底面より高く入れないでください。（扉び閉まらなくなり、冷気び 
漏れ冷えび悪くなったり、露付さの原因になるばかりでなく、破損の原因にわなります。） 
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アイスルーム（自動製氷機) 


•水あか、カビなどの発生を防ぐため、，給水タンクは使用前に必ず水洗いしてください。 
•お使いはじめや、1週間上使わなかったときの最初の氷（約30個）は捨ててください。 

においやほこりび付いていることびあります。 



氷のつくりかた 


イ給水□カバーを矢印方向に開 n 給水タンクの本体を持ち、静か 〇給水タンクのレバーを手前にし 
I け、「水位線」まで水を入れ、 L に運ぶ。 v 3 て、「タンク位置」まで押し込む。 

給水□カバーを閉める。 ♦タンクを傾けたり、ゆすつた 



お願し、 

♦使用する水は、塩素消毒された水道水をおすすめします。水道水1；^外 
の場合は、より念入りな清掃び必要です。 

♦給水タンクを取り出すときには、レバーを持って引き出さないでくだ 
さい。給水タンクのフタび開さ水びこぼれます。 

♦給水タンクは「タンク位置」まで押し込んでください。押し込まない 
と、氷びでさません。 
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ミき水フィルターの交換時期 



•古くなった5交換してください。 

(3 〜4年び目安） 

•ミき水 フィルターの ご注文 

形名 GR - S 42 K をご指定の上、お買い上げの販売店でお買い求めください。 


製氷能力について 


>通常の製氷では約2時間に]回（角氷1日個)、一気製氷では約]時間に]回製氷します。 

(周囲温度30で、扉の開閉なし） 

製氷能力は冷蔵庫の使用状態や周囲温度で変わります。 

>アイスルームドアを開閉しないときは、氷び部分的にたまり、検知レバーび早くはたらき約6日〜10日個（氷 
をたいらにならすとアイスボックス]段程度）で製氷を中止します。なお、氷をたいらにならし、製氷を継続 
すると約] 70個貯氷でさます。 

■周囲温度が低いときなど、給水タンクの水が凍ったときは、製氷を中止しまず。 

この場合は氷を取り除いて水を入れなおし、各温度調節を「弱」にしてください。 

■次のようなときには、製氷時間が長くなりまず。 

♦扉の開閉数び多いときや、一度に多量の食品を入れたとき。 

参周囲温度び低い冬や、夏の暑いとさ。 

♦冷蔵庫周囲の風通しび悪いとき。 （8 ページ参照） 

お使いはじめなど、アイスルームび充分冷えていないときは、最初の氷びできるまで約曰〜6時間かかります。 
(特に夏場など周囲温度び高いとさには24時間じ(上かかることびあります。） 


かを早くつくりたいとき（一気製氷) 


♦一気冷凍中に一気製氷を開始すると、一気冷凍び終了します。 

♦「製氷オフ」を設定しているときは一気製氷できません。 

♦「ボタン□ック」表示が点なしているときは、13ぺージの手順で「ボタン□ック」を解除後、 m 下の操作をしてください。 


1〇 f 
lUc ： 

「 一気製氷 


一気冷凍/製氷 

% 



約1秒（アラーム音が鳴るまで） ( -気冷凍/製が )ボタンを巧し、 
「一気製氷」が表示されるまで繰り返し 凍/翼來） ボタンを 
約1秒巧す。 

アラーム音びピピッと鳴り、「一気製氷」文字び表示されていること 
を確認してください。 


揚ぶ 




アイスボックスの氷が一定量 
になると、自動終了。 

(-気製氷文字消な） 


中止ずるときは、 (一気冷凍/製氷) ボタンを約1秒押ず。 
アラームが ピチチツと鳴り中止されまず。 

ボタンを押し間違えると、一気製氷や一気冷凍び再び開始されま 
す。必ずアラームび「ピチチッ」と鳴るのを確認してください。 


IEL 


一気冷凍/製氷 

% 


ピチチッ 


お知5せ •アイスボックスの氷び一定量にならないとさは、一気製氷を継続します。 

♦給水タンクに水びないときや、アイスボックスの氷び一定量のとさに、一気製氷を設定し、「一気製氷」 
び表示されてち、一気製氷は行いません。 


使3かた アイスル—ム(自動製氷機) 
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アイスルーム伯動製氷機） りづき) 


* 水あか、カビなどの発生を防ぐため、必ず水洗いしてください。 


お使いはじめと普段のお手入れ 


給水タンク 


各部品の耐熱温度は60でです。 



タンク-フタ 


ミき水フィルター 


フタのレバーを引さ上げて、フタを 
はずす。 


H フィルターケースを矢 EP 方向に押し ウ 柔らかいスポンジで水洗い 
I ながら引き抜きフイルターをはずす。とする。 




お願い 


•漂白剤-みがき粉-熱湯馆 B 品の耐熱温度は60で ） • たね 
し-シンナー-ベンジンなどは、使わないでください。 

(においや故障の原因） 

•か受けケースの取り付け場所（本体側）を清掃しないでく 
ださい。 

水などを流したりすると、製氷機の故障の原因になりまず。 
•お手入れなどで取りはずした部品は、必ず元の位置に取り 
付けてください。取り付けないと、水がこぼれたり氷がで 
きなくなる原因になります。 


•ミきかフィルターは、破れやすいため、棒などでつつ 
いたりしないで<ださい。 

•お手入れ後、給水タンクのフタは「ツメ」をタンク 
の奥にはめ込み、手前のレバーで固定してください。 

確実にフタび閉まっていないと、氷びでさません。 
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f A 警告 1 

分解•改造•修理をしない 

火災•感電 • けびの原因になります。 

— 

自動製氷機の製氷部分（アイスルー 
ムの上部）には手を触れない 

製氷皿び回転したとさ、けびをする原 
因になります。 


月1回のお手入れ 

給水パイプ-給水ポンプ 
取りはずしかた 

A 給水パイプを矢 EP 方向に回してフタ 
I からはずす 

取り付けるときは 

給水パイプをフタのパイプに差し込 
み、図の矢印方向とは逆方向に止まる 
まで回してください。給水□は取りは 
ずさないでください。（故障の原因） 

〇給水パイプから給水ポンプを引き巧く 
取り付けるときは 

給水ポンプの突起び給水パイプの角 
穴に入るまで押し込んでください。 



3 


4 


ポンプケースフタを矢 EP 方向に回して 
はずす 


給水パイプ-インペラ-ポンプケー 
ス-ポンプケースフタを柔らかいスポ 
ンジで水洗いする。 



給水ポンプの組立かた 
H 給水ポンプの部品をセットする 


2 


ポンプケースフタを矢 EP 方向に回して 
取り付ける。 

インペラは磁石ででさています。モー 
ターと磁石び接続され回転しています 
ので、異物などび付着していないか確 
認してください。 


年1〜2回の点検 

水受けケース 

年1〜2回程度、水受けケースを弓 I さ出して巧れの点 
検をしてください。水受けケースに水あかなどの巧 
れびあるときは、次の要領でお手入れしてください。 

i 給水タンクを取り出してから、水受けケ 
I ースの取っ手を持って、引き抜く 



2 


水受けケースを取り出したあとの本体側 
は、されいな布で巧れを而さ取る。 

水を流したりしないでください。 
(製氷機の故障の原因） 

給水ホース内部に巧れびあるときは、市販 
のブラシで水洗いしてください。給水ホー 
スは取りはずさないでください。 

(故障の原因） 


3 


給水ホースを本体側の穴に入れ、止まるまで 
押し込むと、水受けケースが固定されます。 
(水受けケースの取っ手び手前になっているこ 
とを確認してください。） 






使3かた アイスル—ム(自動製氷機) 
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アイスルーム伯動製氷機） りづき) 


製氷を長期間停止ずるとを/冷蔵庫を移動•運搬ずるとを 


•「ボタン□ック」表示び点!打しているときは、13ぺージの手順で「ボタン□ック」を解除後、 m 下の操作をしてください。 



給水タンクを取り出し、残った水 
を捨ててください。 




アイスルーム扉を少し開けたまま 
にずる。 




卜気冷凍/製氷) ボタンを3秒上 
巧ず。アラーム音がピピピッと3 
回鳴ってか！5、ずぐに扉を閉める。 

「一気製氷」表示び点滅し、製氷皿び回転して、 
水または氷をアイスボックスに落とします。 




「一気製氷」表示の点滅が消えてか 
5扉を開けアイスボックスの水ま 
たは氷を捨てる。 

矢印方向にアイスボ 
ックスを取り出す。 



アイスボックス-給水タンク•ア 
イスシャベルを水洗いし、乾燥さ 
せてか!5元に戻ず。 



製氷を停止ずる時は、15ページの 
r 製氷オフのしかた」に従って、自 
動製氷機の運転を停止させて < だ 
さい。 
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このようなときには（自動製氷機) 


このよラなとを 

説 明 

全く製氷しない 

• 給水タンクに水び入っていますか？ 

♦製氷停止（操作パネルに製氷オフび表示されている。）にしていませんか？ 

• 冷蔵庫のご使用開始直後ではありませんか？ 

充分冷えていないと、氷びでさるまで約已〜6時間位かかることびあります。 

(特に夏場など周囲温度び高いとさには24時間じ(上かかることびあります。） 

• アイスボックスに冷凍食品などを入れたり、アイスシャベルを所定の位置!;^外に入れて 
いませんか？ 

• 給水タンクはタンク位置まで確実に入っていますか？ 

• 給水経路の部品や給水タンクの部品の付け忘れはありませんか？ （27 ページ参照） 

製氷量が少ない 

♦ 扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放していませんか？ 

アイスルームの温度び上昇すると、製氷しないことびあります。 

(夏は特に影響を受けやすい） 

• 扉は確実に閉まっていますか？ 

• 氷び部分的にたまっていませんか？に已ページ参照） 

冷凍室に氷が 
落ちている 

• アイスボックスを取り出したときに氷を落したり、アイスボックスを取り出したままで 
はあ0ませんか？ 

アイスルーム扉を引さ出したとさに、偶然製氷皿び回転していることびあります。 

氷ににおいがある 

• 給水タンクの水はちくありませんか？ 

氷を使わないと、長期間給水タンクに水び残り、食品などのにおいび移ることびあります。 
♦浄水フィルターや給水タンクは、ミちれていませんか？ 

♦ においびある水や、水!;^外の飲料水を入れませんでしたか？ 

氷を長期間使用しないと、食品などのにおいび氷に移ることびあります。 

• においの強い食品をむさ出しで入れていませんか？ 

氷がとけている 
氷がつながって 
いる 

♦扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放し（半ドアなど）ていませんか？ / , 
♦アイスボックスを取り出してご使用になっていませんか？ i ( 

♦ 電源プラグび巧けていたり、停電になったことびありませんか？ S-i 

• 長期間貯氷したままにしていませんか？ 寺缴 

昇華して氷どうしびくっつくことびあります。 しリ T 

氷が丸くなっている 

♦ 長期間貯氷したままにしていませんか？ 

昇華して、かどびとれて丸くなることびあります。 

白色氷になったり、 

沈でん物ができる 

♦一気製氷•一気冷凍中は、氷び速くでさるため、水分中の空気び氷の中央に閉じ込めら 
れ、気泡になって白く見えます。 

♦ミネラル分の多い水（ミネラルウォーターなど）で製氷すると、白色沈でん物（カルシ 
ウム結晶）びできることびありますび、害はありません。 

ゴトゴトや 
ビイーンとい5 
音がずる 

• 氷び落ちるときのゴトゴト音ではありませんか？ 

氷の落下音は氷び少ないと多少大きくなります。なお、氷の増加と共に割まルさくなっ 
てさます。 

♦ 給水タンクの水び空になると、給水ポンプび空運転しビィーンという音びするとさびあ 
ります。冬場など自動製氷機をご使用にならないとさには、自動製氷機を停止させてく 
ださい。 （1 已ページ参照） 

• 給水タンクの給水ポンプなどは正しく取り付けられていますか？ 

取り付けび不十分な場合、給水ポンプからガタガタという音びします。 （27 ページ参照） 

氷が割れている 

♦ 氷び製氷皿から外れるとさに少し割れることびあります。 

氷に凸部がでさる 

• 製氷皿に水路を設けているため、氷に凸部びできることびあります。 彌 

給水タンクのセツト位置 
に水がたまっている 

• 給水タンクの水位線上水を入れませんでしたか？ 

水位線じ(上水を入れると、給水タンクをセットするとさに水びこぼれることびあります。 

• 給水経路の部品や給水タンクの部品の付け忘れや、給水タンクのフタのセットび不完全 
ではありませんか？ 

フタのセットび不完全なときや部品を付け忘れると、水びこぼれることびあります。に6ページ参照） 


使いかた 


アイスル I ム•このようなときには(自動製氷機) 

































































付属部品の取りはずしかた 


♦取り付けかたは、取りはずしの逆の順序で。 



取りはずしかた 取り付けかた チルドルーム天井板をはずしたときに、万ーフタびはず 

れたとさは、次の要領で取り付けてください。 

チルドケ-ス却又り出してかチルドケ-ス别又り出してかイフタの片側の軸を天井0フタをたわませて残りの 
ら、奥を持ち上げなから引ら、手刖から押し込み、奥を持1板の穴に入れ ^軸を天井板の穴に入れる。 

き出す。 ち上げなびら、さらに押し込む。 
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取りはずしかた 

ポケットの左ちを交互に軽<下から突さ上げてはずす。 
(取り付けは固くしてあります） 


取り付けかた 

ポケットを止まるまで水平に 
差し込み、押し下げる。 



4 扉を止まるまで引さ出し、さ0野菜容器を持ち上げ、斜め 
I らに持ち上げなびら引き出と上に取り出す。 

して、 フルーツケースを 持ち 
上げなびら斜め上に取り出す。 


取り付けかた 

野菜容器を取り付け、フルーツ 
ケースを野菜容器の上に置さ、 
扉を持ち上げなびら押し込む。 




スライドケース•ストック容器 


付 

属 

品 

の 

取 

0 

は 

ず 

し 

か 

た 

お 

手 

入 

れ 


A 扉を引さ出し、スライドケー ri 扉を持ち上げなびら、さら 
I スを斜め上に取り出す。 こに引き出し、ストック容器 

を斜め上に取り出す。 



取り付けかた 

ストック容器を取り付け、扉を持ち上げな 
びら押し込み、扉を閉める。次に再び扉を 
開け、スライドケースを斜め上から冷凍室 
の奥まで水平に押し込み、扉を閉める。 
























お手入れ 


♦普段は、からぶきしてください。 

♦] 年に2回程度、付属品をはずして水洗いしてください。 


お手入れの手順 


4 電源プラグ娜いてください。 水洗しぶる部品 

冷蔵室.野菜室 

〇布にめるま湯を含ませて&いてください。 

3 台所用中性洗剤をご使用になるとさ 
は必ずうすめてご使用ください。 

洗剤使用後は、必ず洗剤を水ぶさし、 

さらにからぶさしてください。 



お手入れ後の点検 


感電や乂災などの発生を防ぐため、 
次の点検をしてください。 

♦ 電源プラグに異常な発熱などびありま 
せんか？ 

♦電源プラグをコンセントにしっかり差 
し込みましたか？ 

♦わしご不審な点びありましたら、すぐ 
にお買い上げの販売店または東芝家電 
修理ご相談センターにご連絡ください。 


お願い 

♦みびさ粉、粉せっけん、アルコール 
(エタノール.メチルアルコールな 
ど）、ベンジン、シンナー、酸、アル 
カリ、ワックス、石油、熱湯、たね 
しなどは使わないでください。 
(プラスチック部品び割れたり、 
塗装面を傷めます） 

♦化学ぞ5さんをご使用の際は、その 
注意書に従ってください。 

♦食用油び付いたときは、すぐに而き 
とってください。 


アイスルーム-冷凍室（上) 



冷凍室（下） 

スライドケース’ 
ストック容器 



ほこりを取る所（年1回程鼠 
前面グリル 

手前に引いてはずしてくださ 
い。取り付けは正面から押し込 
んでください。前面グリルの中 
に固定してある配線図は取り 
はずさないでください。 
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A 

警告 

分解•改造•修理をしない 

火災•感電-けびの原因になりま 
す。修理はお買い上げの販売店に 
ご連絡ください。 

お手入れのときは、電源プラグを 
抜 < 

感電やけびの原因になります。手びめ 
れているときは、よく而いてから電源 
プラグを抜さ差ししてください。 


か5ぶさずる所 



ほこりびたまってい 
ると、冷却力び低下 
しますので、掃除機 
などでほこりを吸い 
取ってください。 



冷蔵庫背面•巧 

冷蔵庫を引さ出し、背面•壁•床の 
ちれを店\ く。 

背面はほこりびたまったり、 

空気の対流で細かいほこり 
び付着しやすい所です。 
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おかしいなと思った！ 5 

お調べください 


• 自動製氷機については、29ページ参照 


つづぐ… 


このよラなとを 

説 明 

全く冷えない 

• 電源プラグび抜けていませんか？ 

♦ ヒューズやブレーカーび切れていませんか？ 

♦停電ではありませんか？ 

よく冷えない 
(操作パネルの温度表示 
が高 < なる） 

♦温度調節び「弱」になっていませんか？ 

♦食品を詰めすざたり、半ドアになっていませんか？ 

• 扉をひんぱんに開けたり、熱いものや一度に多量の食品を入れていませんか？ 

♦ 直射日光びあたったり、そばにガステーブルやス1-ーブびありませんか？ 

♦ 冷蔵庫の周囲にすさ間びありますか？ 

• 冷凍食品やアイスルームの氷び冷凍室の奥に落ちたり、扉に食品の袋など 

びはさまって扉にすさ間びでさていませんか？ 

• 運転開始直後ではありませんか？ 

• 霜取り中または霜取り直後ではありませんか？ 

• 扉を長時間開け放していませんか？ 

食品が凍結ずる 

♦温度調節び「強」になっていませんか？ 

♦ 冷蔵庫の周囲温度び5で iU 下ではありませんか？ 

♦ 水分び多い食品を冷蔵室の奥やチルドルームに入れていませんか？ 

ガタガタ、ゴトゴトとい 5 
音がずる 

• 床はしっかりしていますか？ 

♦ 冷蔵庫の周囲にお盆や容器などび落ちていませんか？ 

♦ 冷蔵庫びガタついたり、周囲の壁に触れていませんか？ 

• 冷蔵庫の運転停止直後や開始時には、圧縮機の運転音びやや大さくなります 

び、異常ではありません。 

庫内のにおいが気になる 

• においの強い食品をむさ出しで入れていませんか？ 

扉を閉めるとほかの扉が一瞬開く 

• 扉を閉めるとさの風圧を逃びすためです。 

アラーム 音がずる 

• 扉の閉め忘れ防止のアラーム音です。 

冷蔵室-アイスルーム-冷凍室（下）のいずれかの扉び1分間上開いてい 

るとアラーム音び鳴ります。 

また、3分じ(上開いたままになると、鳴り続けます。 

水が庫内 • 巧にあふれる 

• 自動製氷機の水を抜かないで冷蔵庫を移動-運搬していませんか？ 

♦蒸発皿（外部か5見えません）の水びこぼれたのではありませんか？ （9 ページ） 

♦給水タンクの水位線上、水を入れたり、給水タンクのフタのセットび不 

完全ではありませんか？に6ページ参照） 

時々運転音が大をくなる 

• この;令蔵庫はインバーター圧縮機を採用しています。 

一気冷凍、一気製氷中や扉の開閉び多いとを、また周囲温度び高いとさや 

霜取り後は高速運転に変わり、音び大さくなることびあります。 


このよラなとを 

説 明 

冷蔵室扉を開けると天井から冷 
気が出たり止まったりずる 

• 庫内の温度上昇を防ぐためのエアーカーテンです。 

なお、冷蔵室だけを;令却運転しているとさに、扉開閉を頻繁に行ラと、冷 

却器への霜付防止のため、エアーカーテンは一時的に停止することびあり 

ますび、異常ではありません。 

表示パネルのメニュー項目 
が全て同時に点滅ずる 

• 冷蔵庫に異常び生じたときに表示パネルのメニュー項目び全て同時に点滅 

します。いずれかのボタンを押すと、約10秒後に故障コードび冷凍室温度 

表示部に表示されますので、お買い上げの販売店にご連絡ください。 

(故障コードび1分後に消え、メニュー項目表示の点滅は継続します。） 

操作ボタンを巧しても 
動作しない 

♦ 操作ノ くネルにボタン □ ックび表示されていませんか？ 

ボタン □ ックされていると、ボタンを押しても動作はしません。 （ 13ページ 

参照） 

ボタン □ ックが解除でさない 

• (にュ ー) ボタンを約1秒押した後、（決定/解除)ボタン(外を押していま 
せんか？ （13 ページ参照） 

冷蔵庫の州則に露び付く 

♦ 特に湿度び高いとさに露び付くことびあります。 

• 食品を詰めすざたとさなど、半ドアになると露び付くことびあります。 

露び付いたとさは、乾いた布でふさとってください。 

冷蔵庫の内側に露び付く 

• 扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放していませんか？ 

• 水気の多い食品をムキ出しで入れていませんか？ 

♦ 冷蔵室内は湿度を高く保っているため、ビン類や生類-食品の周囲に露び 

付くことびあります。露び付いたときは布でふをとってください。 

野菜室に露が付< 

• 野菜室は湿度を高く保っているため、露び付くことびあります。 

露び付いたときは布でふきとってください。 

水が流れるような音や沸騰ずる 
ような音（ボコボコ)、肉を焼く 
ような音（ジュッ）がずる 

♦ 冷却装置内を流れる冷媒や霜取りヒーターから発生する音で、冷蔵庫の運 

転停止後も、音びすることびあります。 

.1 

野菜室を開けるとブーンと 
いう音がずる 

♦冷却用のフアンび回転する音で、異常ではありません。 

冷蔵室扉を開けるとブーンとい 
う音がずる 

• 冷蔵室の;令気漏れを防ぐエアーカーテン G 令却用フアンび回転していると 

さ）の音で異常ではありません。 


お 

調 

ベ 

< 

だ 

さ 

い 


お 

困 

0 

の 

と 

を 
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お調べ < ださい…つづき 


このよラなとを 

説 明 

扉が自動で開かない • 

開けるのが重い 

• 電源プラグび抜けていたり、停電ではありませんか？ 

♦操作パネルの表示部に「自動扉オフ」び表示されていませんか？ 

自動扉にするときは、17ページをご覧になり「自動扉オフ」を解除してください。 

♦扉を閉めた直後にすぐ扉を開けよラとすると、扉び開かなかったり、重く 

感じることびあります。これは庫内に入った空気び急に;令やされて、圧力 

び一時的に庫外より低くなるためです。 

温度表汀^しない 

•「 H 」 表示していませんか？ （1 1ページ参照） 

• 表示オフを設定していると庫内温度を表示しません。 

時々ビィーンという音がずる 
(約5秒間） 

• 給水タンクの水び空になっていませんか？ 

給水タンクの水び空になると、給水ポンプび空運転しビイーンとい5音び 

することびあります。冬場など自動製氷機をご使用にならないとさには、 

自動製氷機を停止させてください。 （1 日ページ参照） 

扉を開けると（ポコン）と 
いう大さな音がずる 

• 自動で扉び開くとさに、冷蔵庫本体のピンび扉を押す「ポコン」という音びし 

ます。また、半ドアのときには特に大さな音びしますび異常ではありません。 

庫內か5音（ピシッ）がする 

♦温度変化により、部品びさしむ音です。 

ヒューンという音がする 

♦ 扉を開閉したとさや、冷蔵庫の運転開始時および停止時に一時的に発生す 

る冷却用フアンの音で、異常ではありません。 

1 


1;^上のことをぉ調べになり、それでもぐあいの悪いときは、すぐにお買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談 
センターにご相談ください。 


冷蔵庫の周囲が熱くなる 

冷蔵庫の周囲には、図のよラに露付防止パイプを内蔵して、冷蔵庫に露が 
付くのを防止しています。 

お使いはじめや周囲温度が高いときなどには、特に熱く感じられますが、 
庫内の食品には影響ありません。 
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こんなとをには 


庫内好を交換ずるとき 

A 警告 

庫内'打を交換するときは、電源プ 
ラグを抜く 

抜かずに行うと、感電の原因になります。 


電源プラグを抜き、棚を取り出ず。 

庫内なカバーの奥の穴に指を入れ、手 
前下に引き、庫内なカバーをはずず。 

庫内なを手前に引いてはずず。 

庫内なを取り付けるときは、止まるま 
で押し込む。 

(庫内好は形名 GR - S 42 K をご指定の上、 
お買い上げの販売店でお求め < ださい。） 




冷蔵庫を廃棄処分するとさ 
A 警告 : 

廃棄姆分するときは、扉パッ夺ンを 
はずす 

幼児び閉じこめられ事故の原因になります。 


• 幼児び遊ぶ場所に放置しないでください。 
※再資源化のため、主なプラスチック部 
品には材料名を表示しています。 


扉の中央部か5 
引き抜く 


長期間使わないとを 


庫内を掃除し、自動製氷機の氷や水を捨て2〜3日間扉 
を開けて乾燥させてください。 

(かびやにおいを防ぐため） 



停電したとを 

>扉の開閉を少なくして、 
新たな食品の貯蔵はさ 
けて < ださい。 

(庫内の温度び高くなる） 


電源プラグを巧いたときやヒュ-ズヴレ-力-が切れたとき 


辟@中は 、 
雨けみ;で/ J 



すぐに入れますと圧縮機にむりびかかり、故障の原因 
になります。 

已分上待ってから入れてください。 

なお、庫内温度や圧縮機の始動状態によっては、圧縮 
機保護タイマーび働き、電源プラグを入れてから6分 
間程度運転しないことびあります。 


お調べください/こんなときには巧困〇のとを 
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便利メモ 


を蔵室 


食品収納のコツ 

常備品は定位置を決める 

いつも使ラものは定位置を決めると探すこともなく取り出せ、買 
い忘れや重複して買う/こ\配ちなくなります。 

トレイを使う 

一度に2種類じ(上のものをセツトで使ラとさは、グループごとに 
トレイに入れておくと、何度も開け閉めをしなくて便利です。 


が\\がこん/を雙わツ^ 


I トーストセット • 

ジャム•ピーナッツク | J - A \ 

>薬昧セット… 

紅生姜•經節 • 福巧賽： 



野菜室 


野菜の特性を知って長持ち 

野菜は「収納」ひとつで、持ちち使い勝手ち違って 
さてしまうもの。野菜の特性を知っておいしく、か 



ミ尼付さの野粟はミ尼をとる 

ミ尼び付いたままの野菜は、±に戻ろ5として傷みやすくな 
0ます。 

洗い落として、自然乾燥させてから保存しましよう。 

育った状態にずる 

アスパラガスをはじめ、野菜は育った環境のよラに生長を 
続けます。買ってきたアスパラガスを横にしてしまってお 
くと、穂先び®びってしまラのはそのせいです。 


冷凍室 


おいしいマグ□の解;ま法 

わりと食卓に並ぶことも多いのに、おいしいマグロ 
の解凍法は意外と知られていません。この解凍法は 
プ□の魚屋さんにおしえられたもの。食べたいとさ 
にいつでもおいしいお刺身を召し上びれ！ 


1. 38む〜4ぴ C の温水 1 L に対し、塩大さじ2杯 （3 日呂)の割 
合の温 i ： 盒水をつくる。 

2. 冷凍室からマグロ（さく）を取り出し、1分間温塩水につ 
ける。 

そのとさ表面の切りくずも除去する。 

3. すぐふさんで水気をふさとり、そのふさんをかたくしぼ 
りなおし、マグ□を空気にふれさせないよラに全体を包 
み込む。 

4. そのまま皿にのせ、冷蔵室のチルドルームで約3□分解凍 
する。 
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(フオースター）でず。 


この冷蔵庫の冷凍室の性能は BE 
♦冷凍室の性能 

曰本工業規格 ( JISC 9607) に定められたち法で試験したとさの、 

冷凍室内の冷凍負荷温度（食品温度）によって、表示しております。 

♦冷凍食品の貯蔵期間 

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上表の期間は一応の目安です。 

♦ JIS の試験方法は次のとおりでず。 

(1) 冷蔵室内温度び、ぴ下とならない範囲で最ち低い温度になるよラに温度調節位置を調節して試験します。 

(2) 冷蔵庫の据えつけ場所の温度は1己〜30むの範囲を基準としています。 

(3) 冷凍室有効内容積1 00 L 当り4.已 k 呂の食品を、24時間内に一18で iU 下に冷凍できる冷凍室をフオースター室としています。 


消費電力 量の 測定基準 (JIS C 9801) 


を蔵庫の消費電力量は、従来 JIS C 
36日7の消費電力量試験ち法により 
則定し表示してきましたび、1999年 
3月から JIS C 98日1の消費電力量 
試験方法による表示に変更しました。 
また、冷蔵庫の消費電力量は季節に 
より変化することからその表示は従 
乘の「1力月当たり」から「年亂の値 
に変更されました。 


種類 

庫内温度 

扉開閉 
回数 

f 口 J 凶/皿度 

と湿度 

消費電力量の表示 

冷凍冷蔵庫 

「ス IJ - スタ-"フォ-スタ H 機種 

冷赫室 

曰。 CliTF 

2 曰回/曰 

2 曰。 C 
70± 己％ 

年間消費電力量 kWh / 年） 
二 W 2 已 X 365 曰/年 

冷凍室 

-旧で於下 

8 回/日 

冷蔵庫 

冷蔵室 

日。 cm 下 

2 曰回/曰 

冷凍庫 

冷凍室 

-旧で於下 

8 回/日 

備考 

★消費電力量は、周囲温度や湿度、扉の開 
閉頻度そして新しく入れる食品の温度- 
量などによって変化します。 

\N 己 己： 

周囲温度2日ででの1曰当り 
の消費電力量 （kWh/ 日） 



’96特定フ□ン規制対応冷蔵庫 


冷蔵庫の冷媒および断熱材の発泡剤に使用されてさた CFC (特定フ□ン）はオゾン層の破壊を引 
さ起こすとされ、9己年で生産び全廃されました。かわってオゾン層破壊への影響びない HFC や 
影響び少ない HCFC などに切り換えられています。なお、今後とも地球環境によりよい物質の研 
究開発などに努力してまいります。 
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仕様 

•定格内容積のく >内は食品収納スペースの目安でず。 


付 層 

i 品 

自在棚 . 2 

3 アクション棚… 1 

チルドケース…… 1 

自在ドアポケット（ル）… 2 

自在ドアポケットけ）… 2 

ミニポケット . 1 

卵ケース . 1 

ダブルボトルポケット… 1 

チューブスタンド…… 1 

アイスボックス… 1 

給水タンク . 1 

アイスシャベル… 1 

冷凍容器 . 1 

アルミトレイ…… 1 

スライドケース…… 1 

ストック容器…… 1 

フルーツケース . 1 

野菜容器 . 1 

前面グリル . 1 


仕様/形名 

GR-S4SK 

全 

定格内容 

積 

415L 


/n 

蔵 

室 

215L 


野 

菜 

室 

97 L 

く 58L> 


アイス ルー 

ム 

13L 

く 7L> 


冷 

凍 

室 

90 L 

<64L> 

外形 

Tt ホ 

幅 

600mm 

奥 


行 

667mm 

、」の 

局 


さ 

1 798mm 

定 

格 

電 

圧 

10 OV 

定 

格 

周波 

数 

50/60 Hz 共用 

電動機の定格消費電力 

155/155 W 

電熱装置 (D 定槪肖費電力懼取り時） 

144/144 W 

消 

費 

電力 

量 

冷蔵室扉内側の品質表示ラベルに 
表示してあります。 

製 

品 

質 

量 

Slk 呂 


冷凍室（フリーザー）の性能について 


言ピ 号 

•化*3フオースター 

冷凍負荷温度（食品温度） 

-1 8で1^^(下 

冷凍食品貯蔵期間の目安 

約3力月 


冷蔵庫の消費電力量について 


便利メモ/仕様お困りのとを 












































































保証と アフターサービス 


(必ずお読みください) 


ご不明な点や修理に関ずるご相談は 

修理に関ずるご相談な5びに、お取り扱い•お手入れに関ずるご不明な点はお買い上げの販売店にご相談ください。 


ご転居されたりご贈答品などで 
販売店に修理のご相談がでさない場合 

東芝家電修理ご相談センター 


新製品などの商品選び、 

お取り扱い • お手入れち法などのご相談 

東芝家電ご相談センター 


靈 0120 -1048-41 

V _ 

函 0120-1048-86 

携帯電話- PHS か 5 のご利用は03 -342 目-1048 

FAX 03 -342 己-2101 (36 日日 • 8 : 日日〜 2 日：日日 受付） , 

電話受付： 36 已曰 ’24 時間受付 ※フ IJ ーダイヤルは、携帯電話- PHS など一部の電話ではご利用になれません。 

保証書（別添） 

補修用性能部品の保有期間 


>保証書は、必ず「お買い上げ曰-販売店名」等の記入をお確 
かめのラえ、販売店から受け取っていたださ内容をよ<お読 
みの後、大切に保管してください。 

>保証期間はお買い上げの曰から1年間です。 

ただし、冷凍サイクル（圧縮機-凝縮器-冷却器）-冷却器用 
フアン-冷却器用フアンモーターについては己年間です。 

修理を依頼されるとをは 


>冷凍冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切 
り後9年です。 

け甫修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため 
に必要な部品です。 


出張修理 


29,34ページにしたびって調べていたださ、なお異常びあるとさは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店 
にご連絡ください。修理は専門の技術び必要です。また、食品の補償等製品修理む外の責はご容赦ください。 


■保証期間中は 

保証書の規定にしたびって、販売店び修理させていたださます。 
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。 

■保証期間が過ぎている場含は . 

修理すれば使用でさる場合は、ご希望により有料で修理させて 
いただをます。 

■修理料金の仕組み 


■ご連絡いただきたい内容 


修理料金は技術料-部品代-出張料などで構成されています。 

技術料 

故障した商品を正常に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。 


品 名 

東芝冷凍冷蔵庫 

形 名 

GR - S 42 K 

お買い上げ曰 

年月 曰 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 

1ご住所 

付近の目印等ち合わせてお知らせ 
<ださい 

お 名前 


電話番号 


訪問希望曰 


便利メモ 

お買い上げの販売店名を記入されてお<と便利です。 

TEL . 


廃棄時のお願い 


2日01年4月施行の家電リサイクル法では、お客様びご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集-運搬料金と再商品化 
等料金 （ U サイクル料金）をお支払いいたださ、対象品を販売店や市町村に適正に引さ渡すことび求められています。 


愛情点検 


の 


★ 長年ご使用の冷蔵庫の点検を！ 1 

♦電源コード、プラグび異常に熱い。 

♦電源コードに深いキズや変形びある。 

このよラな症:!犬は •焦げくさい臭いびする。 

ありませんか？ ♦冷蔵庫床面にいつも水び溜まっている。 

♦ビ IJ ビ IJ と電気を感じる。 

•その他の異常や故障びある。 

故障や事故防止のため、電 
源プラグをコンセントから 
お願い 抜いて、必ずお買い上げの 
販売店に点検-修理をご相 
談ください。 

J 


40 


株式会社 まま 

家電機器社 

干] 〇已-800 ] 東京都港区芝浦 1-1-1 (東芝ビルディング） 
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東芝冷凍冷蔵庫取扱説明書蚕 - S 42 K 






